KONRAD 


CZERNEK 


INZ. ELEKTRYK 
NAJUKOCHANSZY SYN, OJCIEC, DZIADZIO I BRAT 


przeżywszy lat 61, zmarł nagle dn. 27 grudnia 1984 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 3 stycznia 
1985 roku o godzinie 14.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim, po czym nastąpi wyprowa- 
dzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku: * 


MATKA, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUCZXA, SIOSTRA, SZWAGIER I RODZINA, 


